P 


Stanisław Dębek 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, BRAT I WUJEK 


BYŁY KIEROWNIK NARODOWEGO BANKU 

POLSKIEGO ODDZ. IV W KRAKOWIE, BOHATER 

DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ ODZNACZONY 
WIELOMA MEDALAMI ZA WALECZNOSC 


przeżywszy lat 61, po długiej i cizżkiej chorobie, 
opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 


1 maja 1983 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Bro- 
nowicach Wielkich na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 6 maja br. o godzinie 14.00, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, BRAT I RODZINA. 


Nabożeństwo Zalobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 6 bm. o godz. 9.15 
w kościele parafialnym XX. Misjonarzy przy ulicy 
Dzierżyńskiego. 


